KUCZMIERGZYK 


Gaswirt u. Kaufmann 
ist am 11. April 1944 im Alter von 76 Jahren gestorben. 


Der Trauergottesdienst wird am Freitag 14. April 1944 um 11. Uhr bei der Leiche in der Kapelle des Friedhofes 
ı jn Rakowice gehalten; nachher findet die Beerdigung in der Familiengrabstätte statt. 


Familie. 
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